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Robert Ph. Dollfus 


Mademoiselle Odette Tuzet a eu l’amabilité de me confier 1 etude 
des Nématodes qu’elle avait recueillis lors de la dissection de Diplopodes 
récoltés au Congo Belge par Pierre Jolivet. 

Ces Diplopodes sont les suivants : 


Famille Oxydesmidae 

Oxtjdcsnms sicarius Attems. 

Plagiodesmus nantis Attems. 

Rtagiodcsmus occidcnlalis (Karsch) ssp. tuberosus Attems. 

Famille Spirostreptidae 

Spirostreptus fossulatus Attems (— S. langi Chamberlin = Ischiotrichus 
f°ssutatus Attems). 

Spirostreptus virgator (Silvestri). 

Spirostreptus ibanda (Silvestri). 

Spirostreptus caslaneus Attems. 

Scaphirostrcptus sjostedti (von Porat). 

Scaphirostrepius aiicliconus Attems. 

Famille Odontopygidae 

Prionopelalum megalacanlhum Attems. 

Odontopygc detiiescens Attems. 

Haptotysatins emini (J. Carl). 

Rhamphidarpe aloysii-sabaudiae (Silvestri). 

Rhamphidarpe sp., prope dorsosulcaius (J. Carl). 

Famille Pachybolidae 

Reaehyspirobotus sp., prope caudatus Attems. 


. Une liste des Myriapodes (Chilopodes et Diplopodes), principalement 
des secteurs nord du Parc National Albert, examinés pour leurs parasites, a 
T Publiée par C.A.W. Jeekel, Odette Tuzet, Jehanne-Françoise Manier 
f Pierre Jolivet (1959). Dans la publication de ces auteurs, on trouvera 
> les renseignements désirables sur les biotopes, les lieux et dates des 
ec °ltes. Il sera utile de se reporter à cette publication. 


•“oints nu Mu&éi m. — Zoolooik, I. XXX11. 


8 


ibiel/du) 

*VSlKMj 


Source : MNHN, Paris 





, MSTli, NON CRITIQUE, PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE 

DhS GENRES OU ONT ÉTÉ PLACÉS DES O V YCROWEA PARASITES DE : 


Spicuhü 


Ventouie 

prlinli 


Angranemtt L. Trwassos RHO, 

p. 637. 

= Anyru L. Travassos 1929, non 
SCHUMACHER 1913. 

Aorurus J. Leidy 1849. 

Rrumplaeimlius H. Ph. IïoLU'tts 
1952. 

Carnoyn G. Gilson 1898. 

Crphntobellus N. A. Cobb 1920. 

= Scarabenema J. H. Christie 1931. 
= Schwenkiella 11, A. Basir 1956. 
Clemenleia P. Artigas 1930. 

Coronostoma P. N. R,\o 1958. 
Cruznema P. Artigas 1927. 

Dfsraicota Al. A. Basir 1956. 

Dudekcmia P. Artigas 1930. 

Fontoncmn B. G. Chitwood 1930. 

Hammersehmidtietla B. G. Chitwood 
1933. 

Ilet/i N. A. Cobb 1898. 

IcMhyorrphalus I*. Aiitigas 1929. 

Jnttmlnuhi M. A Baniii 1956. 

/■/ii;/ulirnlii N. A. (.umi IN9.H. 


Canmjïdae L. Travassos et G. H. 
KLCISS I960. 


Aoruridae 1\. I. Skrjaihn et N. P. 

•Sdl IKOBALOVA 1951. 
Rrumplaemiliinae R. Ph. Don.vus 
1952. 

C'arnoyidae L. Travassos et G. R. 
Kloss 1960. 

Thelastomalidae (L. Trawssos 1929) 
B. G. et M. B. Chitwood 1934. 

Camay idite L. Travassos et G. R. 
Kloss 1960. 

Coronoslomalidae G. R. Kloss 1961. 
Thetaslumatidae (L. Travassos 1929) 
13. G. et .M. B. Chitwood 1934. 
Üxtjuridac Th. Sp. Cohbold 1864. 
sensu lutissimo. 

Rhiyonematidne (P. Artigas 1930). 

B. G. Chitwood 1935. 

Thelasiom uiidne (I.. Trav assos 1929) 
B. G. et M. B. Chitwood 1934. 
Thetaslomatidac (L. T R a va s s o s 
1929) 

B. G. et .M. B, Ciiitwood 1931. 
Uelhidae !.. Travassos et G. R. 
K'/.o.ss I960. 

/efilfiyvcrpfiuftdtie L. Travassos et 

G. R. Ki.okh 1958. 

7 MashitmifUttiP (I Tiiavarhh* 1929) 

M fi». «• M )t l.im wnoii I«Ct 1 





Rhiguttrtttttlidtn- G’ Vlilliiss 19.10). 

B. G. OimvooD 1933. 


Carnmjinae I. N. Filipjkv 1934. 

2 

+ 

Attrurinae A. C. \V Alton 1928. 

0 

0 

Carnoyinae ). N. Filipjkv 1934. 

a 

+ 

Citrnoyinae 1. Filipjkv 1931. 

2 

4- 

Thelastomatinae {L. Travassos 1929) 

i 

n 

B. G. et M. B. Chitwood 1934. 

Ctemenleinac L. Travassos et G. R. 



Kloss 1960. 

Coronostomatinar G. R. Kloss 1961. 

0 

0 

Cruznematinae (P. Artigas 1929). 

? 

7 

7 

? 

? 

Rhigone mat inae (P. Artigas 1930). 

2 

0 

B. G. Chitwood 1935. 


ou + 

Thelastomatinae (L. Travassos 1929) 

7 

? 

B. G. et M. B. Ciiitwood 193*1» 

//ammersehmtdlielltnar G. R. Kloss 

1 

0 

I960. 

Uethinae K. /. Skrjaihn et N. P. 

, 

+ 

SCIIIKOOALOVA 1951. 

Jrhlhyurrpliatinar P. Artigas 1929. 

2 

0 

Ttwlaslomittiimr (L. Thavahkhm (02!l) 

1 

0 

1) 1. rl M B, Ciiirwi.iii. BD) 




. , ,f- Th s v s WSl t -w- 

Hhlfi»itirttuiHttttf (1* AttTins» ID.IH). 

•i 

H 


II. G. CniTwnoii 1935, 


/hiôrrliü !.. Travassos et G. H. 
Kloss 1961. 

Rondonema P. Artigas 1926. 

Ruizia L. Travassos et G. R. Kloss 
1959. 

Seuerianola J. Schwhnck 1926. 
Thetasloma J. Leidy 1849. 
Travassosinema P. N. Rao 1958. 
Vrucuia G. H. Kloss 1961. 


Ituftrrtl/i/ae L. Travassos et G. R. 
Ki.oss I960. 

Carnoyidae L. Thavassos et G. R. 
Kloss 1960. 

Rhigonematidae (P. Artigas 
1930). 

B. G. Chitwood 1935. 
Thelastonmtidue (L. Travassos 1929) 
B. G. et .M. B. Chitwood 1934. 
Thelastomatidae (L. Travassos 1029) 
B. G. et M. B. Chitwood 1934. 
Thelastomatidae (L. Travassos 1929) 
B. G. et »M. B. Chitwood 1934. 
Repidonematidae (L. Travassos 
1920). 

B. Ph. Dollfus 1952. 


Robertiinae L. Travassos et G, R. I 
Ki. DSS 1960. Jÿ* 

réduit 

Camayinae I. N. Filipjev 1934. 2 

Rhigonemutinae (P. Artigas 1930). 2 

B. G. Chitwood 1935. 

Thelastomatinae (L. Travassos 1929) 1 

B. G. et M. B. Chitwood 1934. 
Thelastomatinae (L. Travassos 1929) 0 ou 1 
B. G. et .M. B. Chitwood 1934. 
Thelastomatinae (L. Travassos 1929) 1 

B. G. et M. B. Chitwood 1934. 
Lepidoneniatinae (L. Travassos 2 

1920). 

K. I. Skiijadin et N. P. Shiko- 
BALOVA 1951. 


0 


0 



0 

0 

0 

+ 


0 


OU) 

O 

0 

0 


0 

7 12) 
7(2) 
0 (3) 
? (21 
0 

+ 

0 


O (H 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


II) Pour admettre que, élire Aoriims .1. Lcluv, Il u'y a pu* de spiculé. alors que A. C. Walton (1928. p. 91) dans la définition du genre a écril • spiculé* onc ■, il 
foui s'entendre sur l'accepllon actuelle du genre. (Jn suit que .1. Lkidy (18-19, p. 230) a divisé son genre Aorurus en deux sous-genre* ; Slreptostoma et TVirtasmmn. Pour 
Slreplostuma, Il n'n alors menllonné qu’une espèce : agite Leidy, de Juins ninrji/ialn.T Say; Il n'a trouvé que des 9. Ensuite I.eidy a ajouté une seconde espèce ; Slreptostoma 
tirante I.eidy ( 18.1(1. p. 100), de tltatln orienlaiis L. il<ml II n'n trouvé que îles ÿ. l-'.ii 185», les s. g. Slreptostoma et Thetasloma son! devenus les genres SlreptMlonmm «I Thelatlomum. 
Dan* lu illugnosc île Slreploxlomum, I.eidy (1811. p. 281; 1813, p. Il) ill( • u single splculate pénis ■. mais comme 11 n'n observé que des 9, Il s'appuie sur le d'Oryaris dicsingi 
ilnminerselimiill I838.de IHalla orientuhs L., qui esl. selon lui, la même espèce que Streplostomnnt oracile Leidy. 

Slreploslomuni uilispnnidc lu nomcuclulure ail prollt d'Aorurus. conlonnémenl aux règles delà nomenclature, et Slrrjilosnmuin gracile Leidy - diesingl (Hamsif.iisciimidt) 
u été reconnu non eongénérique d'agile: Il est ilcveiiii le générolype d 'ItammrnuïunIdtlclla B. G. Ciiitwoijd 1932. En résumé, le <$ d'asile, générolype d' Aorurus, étant inconnu, 
U n'y u uueun moyen de savoir s'il a ou non - • un spiculé. 

Il est Incertain que les domriis rapportés ullérleurcmcnl il agihs .soient récllemeiil l'espèce de Leidy. Aorurus agllis tnsularh J. >1. Hi.i* et E. Coklko (1956, p. 51-53 
pl. I, lig.2, 3, 5. pl. IV. flg. 15) d'un Dlplopade : .VeplunoWuu hngri Kciiit|.aiit 19-19 de llha dn Quelmadn Grande (Sao Paulo, Brasll), qui se rapproche beaucoup d'agilu 
d'après L. Tiisvassos et G. H. Ki.oss (1958, p. 28-29) n'es» connu que pur des 9- 

I.es autres espère» d’Aorurus n'ont pu» élé Imuvées chez les Dlplopodcs. A. stibcloalus .1, R. Ciumstik 1931 provient de la larve d un Osmoaerma (Coléoptère); le <J 
esl connu «I n'u pas de spiculé, B. O. et M. H. CitITWuon (193t. p. 384). puis .1. H. Ciiristib (1938, p. 67) ont considéré suMoalos comme synonyme d'agiii.» llypes originaux 
iTaattis revu» pur Liimsncl. bien que l'hôle ne «oit pus un Dlplopode, En ce qui concerne Aorurus pAllippi’uctuû B. G. et M. B. Ciiitwood 1934 d'un raneslhta laoantea 
Am.INFT Si hvii.i.k 1831 /IllatMae), devenu le générolype (VAvruridrs L. Travassos el G. H. Kloss 1918, Il n'csl connu que par des Ç. 

rl7v™ta.!'l.. d-uprfs la description du -'.I A. sobclocUu t.ilnlsTlE, que B. (1. Currwoor, s'est appuyé pour dire que. dan.I* genre Aorurus, le J n'a aucun 

incertain, d'après L. Thavassos et (.. It. Kl.osx (1938, p. 29-30). que siiéW.iolu» Christir. i 


spiculé, mais 11 

(2) Le J est (tteonnu riiez Desmtrota, Cruznema, Tontnurmo. 

(3) Je n'nl coiistnlé la présence il'iiu gubérrmeuium clire 
sclértlié, el ces auteur* il961) llg. 59-60) l'< 

(4) D'après L. Travassos 


11 même espèce d’Aorurus qu'agflù Leir 


..... Dadfkcmia ; mal*, d'après !.. Travassos et G. H. Kto** (1959, p. 10: 1060. p. 246), Il y en a un, peu 

. «... figuré pour fludekemla multispinnsa p. Aiitioas 193U. 
fi. R. Kloss (1919, p. 9; I960, P- 241)1 II y a un gubemnculum cher. Rhiflonemo. Aucune de* espèces que j'ill examinée» n'en possède Un. 


Source : MNHN, Pans 
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Ces auteurs y relatent la présence de Nématodes chez les espèees men¬ 
tionnées ci-dessus et chez quelques autres : Etlmoslîgmus trigonopodus 
(Leach), Habrodesmus cagnii (Silvestri) et des Spiroslreplidae indéterminés. 


La collection est répartie en 19 tubes ; ehaque tube contient des spécimens 
prélevés dans un même individu. Dans quelques tubes, il y en a plus de 
150, <?, ? et larves, appartenant à plusieurs genres, souvent à plusieurs 
espèces du même genre. Pour pouvoir être identifié, chaque spécimen doit 
être étudié séparément, ee qui représente, pour l’ensemble de la collection, 
plusieurs années de travail. 


La systématique des Nématodes de Myriapodes ayant quelque peu 
changé depuis ma publication de 1952, j’estime utile de donner la liste des 
genres dans lesquels ont été placées des espèces parasites de Myriapodes. 

Je n’ai pas mentionné, dans la liste ei-dessus : 

1° Blatellicola M. A. Baylis 1940, bien que E. Leibersperger (1960 
p. 51) ait cité « Blatellicola caueasicum (Skrjabin 1926) Basir 1956 » dans 
la liste des Oxyuroidea de Diplopodes. Il est, en effet, nécessaire que l’attri¬ 
bution de Thelasloma caueasicum K.l. Skrjabin 1927 à Blatellicola par 
Basir (1956 p. 20) soit vérifiée. C’est par suite d’un lapsus que Basir renvoie 
à Sbrgiev (1923) au lieu de Skrjabin (1927). 

2° Baplacis A. Railliet et A. Henry 1916, parce que l’on ne sait 
pas si la $ de l’espèce-type décrite par C. Parona (1896) dans le genre 
Isads Ch. Lespês 1856, est pourvue — ou non — d’un sac vulvaire. J® 
rappelle que si l’exainen du spécimen-type montre la présence d’un sac 
vulvaire, il faudra mettre Ilaplads en synonymie de Rhigonema; si un 
sac vulvaire est absent, Ilaplads devra remplacer Dudekemia. 

3° Rhubdilis F. Dujardin 1815, parce qu’il est évident que les néma¬ 
todes de Diplopodes attribués à ce genre ne lui appartiennent pas; par 
exemple Rhabdilis sp. S. A. Hausman (1958 p. 284, 286, fig. 7) de Spirobolus 
marginalus Sa y (U. S. America). 

4° Oxyuris Rudolpiii 1803, parce que les espèces parasites de Dipi°' 
podes qui ont été attribuées à ce genre par O. von Linstow (1885), C. Parona 
(1896), Adolf Meyer (1896), K.l. Skrjabin (1916), ont été reconnues appar¬ 
tenir à d’autres genres. 

5° Isads Ch. Lespês 1856, parce que ce genre, mal caractérisé, a dû 
être abandonné et ne pourra être repris que si l’on retrouve et que l’on redé¬ 
crit le générotype. 


La première contribution concernant le matériel congolais comprend 
des espèces de divers genres, mais plus particulièrement du genre Brump ' 
faemi/ius. 


Source : MNHN, Paris 
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BRUMPTAEMILIUS R. Ph. Dollfus 1952 


La position systématique de ce genre est encore controversée. Pour 
G- Osche, il appartient à la famille Rhigoncmatidac (P. Artigas 1930), 
stnsu G. Osche 1959, sons-famille Carnoyinae 1. N. Filipjev 1934, emendala. 

Pour G.R. Kloss (1960 p. 52), la &f. Carnoyinae est une partie de la 
•amille Carnoyidae L. Travassos et G.R. Kloss 1960. 

Dans les Carnoyinae sont placés par Kloss 5 genres : Carnoya Gilson 
1898, Rondonema Artigas 1928, Angranema L. Travassos 1949, Brump- 
faemilius R. Ph. Dollfus 1952 et Pararondonema L. TnAVAssos in 
G R. Kloss 1960. 



lirumptaemilius selerophorus R. Ph. Dollfus 1952. 

Région postérieure d’un Copie de la flg. 97 de R. Ph. Dollfus 1952, p. 232. 


Source : Mt lHN, Paris 
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Source : MNHN, Paris 
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La famille comprend deux autres sous-familles ; Clementeinae L. Tra- 
Lassos et G.R. Kloss 1960, avec seulement le genre Clementeia P. Artigas 
J 930 et Hethinae K.I. Skrjabin et N. P. Schikhobalova 1951, avec seule¬ 
ment le genre Heth N. A. Cobb 1893. 

J’ai proposé Brumptaemilius pour une seule espèce : B. sclerophorus 
”• Ph. D. (1952 p. 230-236, fig, 95-101), de l’intestin d’un Julus indéterminé 
Ju Mont Nimba (Guinée française) (Maxime Lamotte Ug.). 

Günther Osche (1960 p. 403-410, fig. la-4b) a rapporté à cette espèce 
un Brumptaemilius complètement différent, de l’intestin postérieur d'un 
Liplopode ( Spirostreptinae gen. sp.) de Peramiho (Territoire du Tanganyika). 
Gsche a eu à sa disposition 67 individus vivants (J, Ç et larves) donc en 
tr ès bon état et il en a donné une description détaillée. 

L’espèce étudiée par Günther Osche est ici désignée sous le nom de 
aru H)ptaemUius oschei R. Ph. Dollfus nom. nov. 

La comparaison de la région postérieure du de sclerophorus etd ‘oschei : 
prolongement caudal, forme des spiculés, forme du gubernacnlum, montrent 
aucune confusion n’est possihle entre les deux espèces. 


Dimensions compaiiéks (mm) ou chez : 


0,152 

0,058 

0,300 

0,050 

0.053 


scUropiwnts 

P’aprts R. R h> Dollpus 1952, p. 231-23! 
(1 individu mesuré) 

Long,*, Ir totale 1.70 

ongueur du prolongement caudal 
depuis l'anus 0,042 

* ar nÜ ur - au début de l’isllMir trso- 
Ohagitn - - 

* r ficur maximum (vers U mi 
longueur) 

l ° n R u Pur stoma -p praecorpus 
Rigueur postcorpus 
ü iamètre postcorpus 
^«gneur isthme 

“mètre Isthme 0,021 

“ “mètre du bulbe 0.08) 

i2"* c extrémité antérieure à 
D , isll >me 0,3 

S “ nce cxlrémilé antérieure à 
“ODeau nerveux ? 

S nîî ÏCc exlr émité antérieure au 
, pore excréteur 0.36) 

1*00 BU eu r spicuies ft,25( 

^dgiieur gubcmaculum 0,09t 

S ()W es scléreuses débutent à environ 
ri ’?" u en avant de l'anus chez le spé- 
Eixt s typc l0ng de ,l7 ° mm ' 

, r „„ distale des spicuies arrondie: 
Guh ^ lar R' ss cmcnt. 

ernaculum à bord dorsal en arc de 
a „ v c > * bord ventral montrant un 
■mgle obtus vers son milieu. 


oschei 

D’après G. Osche 1960, p. 406 (II) indi¬ 
vidus mesurés) 

Longueur totale 1,960 - 2,t80 

Longueur du prolongement caudal 

depuis l’anus 0,150 - 0,t75 


Cavité buccale longueur 0,057 

Cavité buccale largeur 0,023 

Longueur isthme -f bulbe 0,150 - 0,160 


Distance extrémité 
Heure à l’isthme 
Distance extrémité 
l'anneau nerveux 


auté- 


0,400 - 0,450 


antérieure A 

0,175 


Distance de la fin de l’œso¬ 
phage à l’anus 1,260 - 1,400 

Longueur spicuies 0,325 - 0,360 

Longueur gubernaculum 0,080 

Les papilles scléreuses s’étendent loin 
en direction antérieure. 


Les spicuies sc terminent par un élargis¬ 
sement en olive. 

CubcrnacuJum peu arqué, sans angle 
obtus sur son bord ventral. 


Source : MNHN, Pans 
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
DU GENRE BRUMPTAEMILWS R. Ph. Dollpus 1962 

Dimorphisme sexuel très accentué 


Plus petit que la Ç. 

Absence de ventouse préanale. 

Extrémité antérieure du corps non rétrac¬ 
tile. 

Prolongement caudal de longueur très 
variable selon l'espèce. 

2 spiculés égaux et gubernaculuin plus ou 
moins navlculaire. 

1 seul testicule. 

Partie antérieure de la cavité buccale (pros- 
toma) en forme de gobelet avec 3 ren¬ 
forcements longitudinaux; la cavité est 
aplatie dorso-venlralement, et étroite. 

En vue latérale, le métastoma est un peu 
pius large, avec des renforcements en 
forme d’arcades, un dorsal et deux 
subventraux, reliés à leurs bases par 
des arcades plus courtes. 

De chacune des trois grandes arcades 
part une mince lamelle triangulaire 
s’étendant jusque dans le prostoma 
et dont les bords latéraux portent 
de courtes soles (ce* appendices sont 
appelés pal mettes par quelques auteurs) 
les font ressembler un peu à des plumes. 

Le télostoma est court, un peu élargi, sa 
paroi porte 3 groupes de 3 petites den- 
ticulatlons; il se continue sans démar¬ 
cation très nette avec l’œsophage. 

Le corp* oesophagien est long et cyiln- 
driforme, u paroi très épaisse, des 
stries transversales y sont disposées 
suivant 6 bandes longitudinales -, la 
lumière est très étroite. A son extré¬ 
mité postérieure aboutit ie goulot du 
bulbe, non délimité par une démarca¬ 
tion du bulbe lui-même, à appareil 
masticateur compliqué, 

La cuticule de la région postérieure porte 
2 sortes de papiiies ; des papilles de 
la forme arrondie ordinaire : 7 paires 
dont 4 préanuies et 3 postanalcs, dont 
la dernière sur le début du prolonge¬ 
ment caudal. 

Les papiiies iciéreuscs sont toutes préanaies 
et disposées veutraiement suivant des 
lignes longitudinales parallèles; elles 
sont presque Ironconiqucs avec de 
courts muerons terminaux en rosette, 

En arrière du cloaque, 11 y a un champ 
médian très localisé de petites épines 
serrées sur plusieurs rangs. 


î 

Plus grande que le <J. 

Extrémité antérieure du corps en partie 
rétractile. 

Prolongement caudal long, en alêne. 

Vulve en avant ou un peu en arrière de 
la ml-longueur du corps. 

2 ovaires et 2 uteri. 

Anneau péribuccal formé de 3 lèvre* 
peu individualisées, la dorsale avec 
2 papilles, chaque subventrale avec 
une papilie et un orifice d’amphlde. 

Partie antérieure de la cavité buccale 
(prostoma) en forme de gobelet » 
paroi pourvue d’épalsslsscmcnts annu¬ 
laires. Le praecorpus est un assez long 
tube dont la paroi épaisse montre 
des stries transversales serrées; à son 
extrémité postérieure est un très court 
élargissement avec lumière hexagonale 
et paroi renforcée circuiaireinenl P ar 
6 plaques scléreuses. 

Le posteorpus (manchon œsophagien) est 
en forme de tonnelcl allongé à paroi 
musculaire très épaisse; 11 est beaucoup 
plus iong que le praecorpus; la paroi 
est renforcée par 6 longues baguettes 
œsophagiennes (1). 

Vient ensuite ie goulot du bulbe, pul?> 
sans démarcation, le bulbe avec appareil 
masticateur compliqué. 


(1) O. Oscrk (11160 ]>. 404-405 llg. 1) considère que in envilé buccale se divise en 3 pari*** : 
prostoma (Incl. cheHostomni.mesoitonia (Incl. metnstora») et télostoma ou praecorpus. L'œsopb»** 
proprement dit est appelé par Oscm? - Psrudo-bulbiis », les baguettes œsophagicnnei renforça" 1 
■a paroi » L&ngileMen ». le goulot du bulbe » lithmus ». 


Source : MNHN, Paris 
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Espèces du genre jusqu’à présent observées, classées 
d’après la longueur du gubernaculura et du prolongement caudal 

1 er Groupe. — Le prolongement est plus long que le gubemaculum, 
m ais moins du double; il n’est ni très long, ni très grêle, ni filiforme et fait 
suite, sans brusque délimitation avec le corps : oschei nom. nov. (fig. 2). 

2 e Groupe. — Le prolongement caudal est plus long que le gubemaculum, 
plus du double; il est long, très grêle, filiforme : gubcrcrislatus n. sp. (fig. 3). 

3 e Groupe. — Le prolongement caudal est plus long que le gubemaculum, 
mais moins du double ou environ le double; il est moyennement long, très 
grêle, filiforme : decimus n. sp. (fig. 6-8), biirtflalus n. sp. (fig. 9), filifer 
n * S P* (fig. 10-11), congolensis n. sp. (fig. 12-14), lortgicauda n. sp. (fig. 15). 

4 e Groupe. — Le prolongement caudal est très court, très grêle, filiforme, 
plus court que le gubemaculum : scleropborus R. Ph. Dollfus 1952 (géné- 
rotype) (fig. 1), luzetae n. sp. (fig. 15), joliveti n. sp. (fig. 17), caudabrevis 
n « sp. (fig. 18 ) et probablement gubeurvatus n. sp. (fig. 20) dont le prolonge¬ 
ant caudal, brisé, est supposé très court. 

11 est utile de préciser que les longueurs du prolongement caudal et 
du gubemaculum varient quelque peu selon les individus d'une même espèce. 


ESPÈCES DU CONGO BELGE 


Brumptaemilius gubercristatus n. gp. 

(Fig. 3, 4 et 5) 


Matériel de la collection. — 1 (J de l’intestin de Spirostrepius 
olor Silvestr i ; 1 J de l’intestin de Scapbiostreplus acuticonus Attems. 

Dimensions du spècimen-type (de Spirostreptus ) : 

Longueur totale. 1,415 

Longueur du prolongement caudal. 0,215 

Largeur. 0,183 - 0,200 

Distance de l'extrémité antérieure à l'isthme . 0,330 

Longueur de l’isthme . 0,045 

Longueur du bulbe. 0,081 

Largeur du bulbe. 0,101 

Spiculés, longueur. 0,325 

Gubemaculum . 0,104 


Source : MNHN, Paris 
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Le prolongement caudal, extrêmement fin, est un peu plus long que le 
6 e de la longueur du corps (non compris le prolongement) et un peu moins 
long que le 6 e de la longueur totale; il est plus long que le gubernaculum. 



Source : MNHN, Pans 
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Source : MNHN, Paris 






















120 


ROBERT PII. DOLLPUS 


Brumptaernilius decimus n. sp. 

(Fig. 6, 7 et 8) 

Matériel de la collection. — 2 (J de l’intestin de Scaphiostreptus 
aculiconus Attems. 



Source . MNHN, Paris 
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fïïçuDu] 

UlJSfcUM j 


Source : MNHN, Paris 
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l io. 8. 

Même espèce et 
même hôte que 
pour tes flg. 6 
et 7. Hégîolt 
postérieure. 


Source : MNHN, Paris 
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Dimensions du spécimen-type : 

Longueur totale. 2,18 

Prolongement caudal. 0,1275 

Largeur. 0,145 

Stoma + praecorpus. 0,068 

(Esophage. 0,342 

Isthme. 0,0642 

Bulbe. 0,0857 x 0,0857 

Spiculés. 0,340 

Gubernaeulum. 0,112 


Le gubernaeulum est plus court que le prolongement caudal; il dépasse 
beaucoup la mi-longueur du prolongement caudal chez le spécimen-type, 
mais il est environ la moitié du prolongement caudal chez le 2 e spécimen; 
celui-ci, dont la longueur est 2,161 mm, a des spiculés longs de 0,37, un 
gubernaeulum de 0,110, un prolongement caudal de 211 n environ. Les 
Papilles scléreuses cessent à une distance du bulbe d’environ 0,215 mm. 


Brumptaemilius biinflatus n. sp. 


(Fig. 9) 


MATÉniEL de la COLLECTION. — Un a de l’intcstiu de Spirostreptus 
°i r 3<itor Silvestri. 


Dimensions du spécimen-type (mm) : 

Longueur totale. 

Longueur du prolongement caudal ..... 

Largeur . 

Distance de l’extrémité antérieure à l’isthme . 

Longueur de l’isthme. 

Bulbe, longueur. 

Bulbe, largeur. 

Spiculés, longueur. 

Gubernaeulum, lougueur. 


1,526 

0,076 

0,203 

0,330 

0,081 

0,061 


brisés 

0,0825 


Source : MNHN, Pans 
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Le gubernaculum est rectiligne, avec l'extrémité proximale arrondie 
et l’extrémité distale pointue; il présente deux dilatations, l’une plus large 
en avant de la mi-longueur, l’autre, moins large en arrière de la mi-longueur. 



BrumptaemUius biinflatus n. sp„ de Spirostrcplus virgator Silvestri. 
Gubernaculum. 


Le prolongement caudal mesure un peu plus du 20 e de la longueur 
du corps, non compris le prolongement caudal. 

La limite antérieure des papilles scléreuses n’est pas observable. 


Source : MNHN, Paris 
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Brumptaemilius filifer a. sp. 



Bramplaemiiius filifer n. sp. ( de Spirostreptus uirgator Silvbstki. 
^ Spiculcs cl gubcrnaculum. 

hW,u ' s Musait». — Zootoeli:, t. XXXII. 


Source : MNHN, Paris 
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0,15 



Matériel de la collection. 

3 de l'intestin de Spiroslreptus 
uirgator Silvestri. 

Dimensions du spécimen-type (min) : 

Longueur totale. 1,742 

Largeur maximum. 0,1 

Prolongement caudal. 0,142 

Stoma 4- praecorpus. 0,048 

Distance de l'extrémité anterieure à la lin de 

l’œsophage. 0,355 

Œsophage . 0,307 

Longueur du goulot du bulbe (isthme) .... 0,050 

Longueur du bulbe. 0,076 

Largeur du bulbe. 0,066 

Longueur des spiculés supposes rectilignes . . . 0,292 

longueur du gubernaculum. 0,090 


Môme individu que celui de la ftfi. fil. 
Filament caudal. 


Les papilles scléreuses débutent un peu en avant de la mi-longi' elir 
du corps, loin en arrière du bulbe, s’étendant sur environ 2/5 du corps non 
compris le prolongement caudal. 

Le gubernaculum n’est pas rectiligne, il est arque dorsalenieiit, sa 
pointe distale est aiguë, son extrémité proximale est droite, non incurvée, 
à partir de la mi-longueur, sa moitié proximale se rétrécit lentement. 


Source : MNHN, Paris 
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Brumptaemilius congolensis n. sp. 
(Fig. 12, 13 et 14) 


Matériel de la collection. — 1 g de l’intestin de Spirosircplus 
wQudac Silvestri. 


Dimensions du spécimen-type (mm) : 


Longueur totale. 1,65 

Longueur du prolongement caudal. 0,150 

Largeur maximum du corps. 0,190 

Distanee de l’anus à l’extrémité du prolongement 

caudal. 0,175 env. 

Distance de l’extrémité antérieure à l’oesophage 0,047 

Œsophage, longueur. 0,285 

Isthme, longueur. 0,05 env. 

Diamètre du bulbe. 0,081 

Distanee de l’extrémité antérieure au milieu de 

l’anneau nerveux. 0,127 

Longueur des spiculés. 0,313 

Longueur du giibernaculuni. 0,100 


trâ scléreuses débutant un peu en avant de la mi-longueur totale, 

res ,0 m en arrière du bulbe. 

L’extrémité proximale du gubernaculum n’est pas incurvée. 


1 Description. — Corps snbcylindrique, plus large que le 10* de la 
pOgueur totale, s’atténuant plus antérieurement que postérieurement. 

flolongement caudal filiforme, un peu moins long que le 10 e de la longueur 
, lî <le de l’individu. Cutieiile très finement striée transversalement. Cavité 
D . cale très profonde, large, présentant d’abord un élargissement (prostoma), 
i$ un rétrécissement, ensuite un nouvel élargissement (inesostoma). 
b ans la eavité (nictastoma + telostoma) qui forme le fond de la cavité 
^ c ? a le, l’extrémité antérieure de l’œsophage fait fortement saillie; il y 
ainsi une cavité pcriœsopliagienne. 

Long œsophage cylindrique, arrondi antérieurement, s’atténuant pos- 
( jJ le ‘ lrenf i cnt pour se continuer sans délimitation nette par l’isthme (goulot 
bulbe), étroit, non délimité du bulbe. Bulbe avec puissant appareil 
astieateur. Le bulbe est un peu moins large que la mi-largeur du corps 
s °u niveau. 

Se ,^ a Partie antérieure de l’intestin est plus large que le bulbe et l’intestin 
re tréeit progressivement jnsqu’à son extrémité postérieure. 

. n’y a qu’un seul testicule, avec longue et volumineuse vcsieulc 

finale. 


Source : MNHN, Pans 
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Source : MNHN, Pans 
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Spiculés subégaux, arqués, à pointe mousse, moins longs que le 5 e de la 
|°ngueur totale de l’individu. Le gubernaculum, vu latéralement, est arrondi 
® son extrémité proximale et garde la même largeur dans presque ses deux 
tiers proximaux; il se rétrécit ensuite pour se terminer en pointe aiguë. 



Entre l'orifice anal et l’insertion du prolongement caudal, la cuticule 
set ^ es épines courtes, triangulaires, assez serrées. Une grosse papille 
su i UVe ^ l’insertion du prolongement caudal et une paire, plus petite, 
r ' e prolongement caudal. 


Source : MNHN, Pans 
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A une distance d'environ 65 n en avant de l'anus se trouvent 
2 papilles tronconiques, d'apparence scléreuse; environ 25 t* plus anté¬ 
rieurement, il y a 2 papilles semblables, beaucoup plus grosses. Plus 



Source : MNHN, Paris 
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Brumptaemilius longicauda n. sp. 
(Fig. 15) 


Matériel de la collection. — 2 ■;?, dont un mutilé, de l’intestin 
de S pi rostre plus virgator Silvestri. 

Les spécimens sont malheureusement très mal conservés et les papilles 
sont mal distinctes; elles sont très petites et peu visibles. Cependant, le 
gubernaculum, le prolongement caudal, les deux tiers distaux des spiculés 
sont bien observables et montrent qu’il s’agit d’une espèce différente de 
Ce lles du même groupe. 


Dimensions du spécimen-type (mm) ; 


Longueur totale. 1,565 

Longueur de l’appendice caudal (comptée 
depuis le bord postérieur de la grande papille) 0,165 

Largeur. 0,0985 

Distance de l’extrémité antérieure à l’isthme . 0,266 (?) 

Œsophage. 0,158 (?) 

Longueur de l'isthme. 0,066 (?) 

Diamètre du bulbe. 0,064 

Spiculés. 0,205 

Gubernaculum. 0,084 


Le corpus de l’œsophage, cylindrique, long et étroit, a la même forme 
^ Ue chez les Brumplaemilius J. Il y a un groupe de petites épines avant la 
grosse papille qui préeède le prolongement caudal; le groupe d’épines est 
’tooins développé que chez les autres espèces du genre, mais il existe. Le 
prolongement caudal, très grêle, est approximativement 2 fois plus long que 
Je gubernaculum. Le bord dorsal du gubernaculum montre une courbure régu- 
ll cre; la largeur du gubernaculum diminue lentement entre sa mi-longueur 
j s °n extrémité distale; l’extrémité proximale est régulièrement arrondie. 
Les spiculés sont contournés dans leur moitié postérieure. 

La forme du gubernaculum et sa longueur par rapport à celle du pro- 
° n gement caudal caractérisent l’espèce. 


Discussion. — J’ai beaucoup hésité à attribuer cette espèce au genre 
° r umplaemUius parce que les papilles scléreuses sont extrêmement petites 
j P e u visibles, mais l’existence d’un champ de petites épines, si peu déve- 
*°Ppë soit-il, situé avant la grosse papille précédant le prolongement caudal, 
es t un caractère suffisamment particulier pour permettre, au moins provi- 
s °treinent, l’attribution à Brumptaemilius. 


Source : MNHN. Pans 
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Source : MNHN, Paris 
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Brumptaemilius tuzetae n. sp. 
(Fig. 16) 


Matériel de la collection. — ■ 1 <?, de l'intestin de Scaphioslreplus 
oculiconus Attems. 2 & de l’intestin de Spirostreptus fossulalus Attems. 


Dimensions du spécimen-type, de Spirostreptus fossulalus Attems 
(mm) : 


Longueur totale, environ. 1,76 

Largeur maximum. 0,135 

Longueur du prolongement caudal, environ . . 0,070 

Diamètre du bulbe. 0,046 

Distance de l'extrémité antérieure au bulbe . . 0,305 

Longueur des spiculés supposés rectilignes . . . 0,340 

Longueur du gubernaculum. 0,075 


Les papilles scléreuses, très serrées, débutent antérieurement très loin 
etl arriére du bulbe, sur environ les 2/5 postérieurs. 

Le gubernaculum a une forme caractéristique : son extrémité proximale 
est - incurvée en dedans. 


Brumptaemilius joliveti n sp. 

(Fig. 17) 

Matériel de la collection. — 1 $ de l'intestin de Spirostreptus 
lossulalus Attems. 


Dimensions du spécimen-type (min) : 

Longueur totale .. 1,47 

Largeur. 0,101 

Distance de l'extrémité antérieure au bulbe . . 0,360 

Diamètre du bulbe. 0,106 

Longueur du prolongement caudal. 0,065 

Longueur des spiculés. 0,321 

Longueur du gubernaculum. 0,096 


Les papilles scléreuses sont très espacées antérieurement, la plus anté- 
rie ure atteint le niveau du bulbe. 

Le gubernaculum est rectiligne à pointe distale aigue; ses extrémités 
ne sont pas incurvées. 


^ ru ’Optaemiliu3 longieaudti n. sp. de Spirostreptus virgator Silvestbi. Région postérieure. 


Source : MNHN, Paris 
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Source : MNHN, Paris 
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Brumptaemliius jolivtti n. sp., de Spiroslrepius fossulatus Attems. 
Région postérieure. 


Source : Mt-JHN. Pans 
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Brumptaemilius caudabrevis n, sp. 

(Fig. 18-19) 


Matériel DK LA COLLECTION. - 1 ^ de l'intestin de Spiroslreplus 
fossulalus Attems. 



Hrumptaemtlius eaudabreois n. sp., de Spiroslreplus fossulalus Attems. 
Hégion postérieure. 


Source : MNHN, Pans 
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Dimensions du spûcimen-type 
(mm) : 


Longueur totale . . 1,781 

Prolongement caudal 0,061 

Largeur du corps . . 0,126 

Longueur stoma 
+ œsophage. . . . 0,324 

Longueur de l’isthme 0,060 

Bulbe longitudina¬ 
lement . 0,070 

Bulbe transversale¬ 
ment . 0,080 

Spiculés, longueur . 0,320 

Gubernaculum, 
longueur. 0,083 


Les papilles scléreuses 
débutent très loin en arrière du 
bulbe. L’extrémité distale du 
gubernaculum est incurvée vers 
face ventrale, l’extrémité 
proximale est rectiligne. 


Fig. 19. 

Même espèce el même hôte 
que pour ia flg. 18. 
Gubernaculum d’un nuire 
individu. 



Source : MNHN, Paris 
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Brumptaemilius gubcurvatus n. sp. 

(Fig. 20) 

Matériel de la collection. — 
I de l’intestin de Spirostreptus 
virgator Silvestri. 

Dimensions du spécimen-type 
(mm) : 

Longueur totale .... 2,1 

Largeur maximum ... 0,167 

Prolongement caudal '? 

(brisé, supposé très court) 
Distance de l’extrémitc 
antérieure au bulbe . . 0,441 

Bulbe. 0,076 x 0,076 

Spiculés, longueur . . . 0,320 

Gubcrnaeuluni, longueur 0,099 

Les papilles scléreuses disparaissent 
avant la mi-longueur du corps. Le tiers 
distal du gubernaculum est incurvé 
vers la face ventrale; il y a une bosse 
ventrale avant la courbure. L’extrémité 
proximale est rectiligne, un peu rétrécie. 


Fig. 20. 

Hrumptaemilius gubcarvalus 
n. sp., de Spirostreptus 
oirgalor Silvrstri. 
Gubernaculum. 


Source : MNHN, Paris 
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Brumptaemilius sp. Ç 
(Fig. 21) 


Matériel de la collection. — Un individu eu 
médiocre état, un peu macéré, de l’intestin de 
Plagiodesmus occidentalis (Kabsch.) ssp. tubtrosus 
Attems, parmi plus de 40 individus de divers genres 
(principalement des Rhigonema et des Thdostoma), mais 
aucun <? de Brumplaemilius. 

Dimensions (mm) : 


Longueur totale. 2 

Largeur maximum. 0,235 

Longueur de la cavité* buccale 

+ praecorpus. 0,051 

Longueur du manchon œsophagien 

= postcorpus. 0,127 

Diamètre du manchon œsophagien 

= postcorpus. 0,075 

Longueur du goulot du bulbe = isthmus 0,037 

Diamètre du goulot du bulbe = isthmus 0,0145 

Diamètre du bulbe. 0,0777 

Distance de l’extrémité antérieure au 

pore excréteur. 0,0814 

Distance de l'extrémité antérieure â 

l’anneau nerveux. 0,1928 

Distance de l’extrémité antérieure â la 

vulve. 0,815 

Distance de la vulve à l’anus. 0,863 

Longueur du prolongement caudal à 
partir de son insertion â l’extrémitc 

postérieure du corps. 0,315 

Œufs.81-98 x 51,4 p 


Discussion. — Jusqu’à présent, la $ est eonnue 
seulement pour deux espèces du genre : sclerophorus et 
' J schei, Ayant eu à sa disposition des spécimens vivants, 
Osche (1960) a pu donner de la 9 de son espèce une 
description plus détaillée que celle que j’ai donnée 
de la mienne en 1952, d’après des spécimens dont la 
fixation n’avait pas élc excellente. J'estime que la 9 



H10. 21. 

^ ru tnplaemilitix sp. ?, de Plagiodcsmus occidentalis (Karsch). 


Source : MNHN, Paris 
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ici ligurce correspond suffisamment bien aux deux descriptions antérieures 
pour que son attribution au genre Brumplaemilius soit justifiée, même 
sans avoir connaissance du <$ correspondant. 


Rondonema (gen. ?) gubgibbosus n. sp. 

(Fig. 22, 23, 24 et 25) 

Matériel ue la collection. — 3 de l’intestin de Scaphioslreptus 
acuticonus Attems, 3 £ de l’intestin de Spiroslreptus fossulatus Attems, 
1 de l’intestin de Spirostreptus castaneus Attems, 1 <J de l’intestin de 
Plagiodesmus occidentalis (Karsch) ssp. tuberosus Attems. 

Dimensions du spécimen-type (chez Scaphioslreptus acuticonus 


A ttems) (mm) : 

Longueur totale. 2,228 

Longueur du prolongement caudal. 0,278 

Largeur du corps. 0,20 

Longueur de l’isthme. 0,095 

Bulbe.0,107 x 0,120 

Longueur des spiculés. 0,255 

Longueur du gubernaculum. 0,121 

Un autre exemplaire (même hôte) a les dimensions suivantes : 

Longueur totale. 2,19 

Longueur du prolongement caudal. 0,291 

Largeur du corps. 0,165 

Longueur des spiculés. 0,265 

Longueur du gubernaculum. 0,130 

Diamètre du bulbe. 0,094 

Un troisième exemplaire (chez Plagiodesmus occidentalis tuberosus 
Attems) mesure : 

Longueur totale. 1,65 env. 

Longueur du filament caudal. 0,275 env. 

Queue, depuis l’anus. 0,295 env. 

Diamètre du bulbe. 0,072 

Longueur des spiculés. 0,167 

Longueur du gubernaculum. 0,072 


La cuticule présente une striation transversale très fine, qui disparait 
postérieurement; la région antérieure est dépourvue d’épines. 


Source. MNHN, Paris 
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Source : MNHN. Paris 
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Fia. 23. 

Même espèce et même 
hfltc que pour la 
ftfi. 22. 

Région postérieure. 


Source MNHN, Paris 
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Source : MNHN, Paris 
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Aucun des 7 exemplaires n'est en très bon étal. La région antérieure 
du corps est très déformée et les papilles céphaliques indistinctes. Tous 
les individus ont leur région antérieure fortement rétractée, ce qui a causé 
une pliure de l’extrémité proximale de l’œsophage ou de l'isthme. 



Source : MNHN. Pans 





NÉMATODES DlC MYRIAPODES 


115 


I.'espèce peut néanmoins être bien caractérisée par la forme du gubcr» 
naenlum, dont le bord dorsal présente une forte gibbosité. La longueur du 
gubernaculnm est un peu inférieure à celle de la mi-longueur des spiculés. 

L'extrcinité des 2 spiculés est courbée ventraleinent. 

Discussion. — Parmi les genres parasites de Diplopodcs, qui possèdent 
2 spiculés, I gubernaculum, mais qui sont dépourvus de ventouse précloa- 
c ale, il y en a seulement deux •. Rondonema et Urueuia qui semblent devoir 
l 'tre pris en considération pour l'attribution générique de la présente espèce. 

Ces deux genres peuvent être facilement distingués l'un de l'antre 
s * l'on a à sa disposition des individus Ç, mais si l’on n'a que des en médiocre 
état de conservation, il est difficile de se prononcer. 

Chez Urueuia , connu seulement par l'espèce-lype, parasite d’un Sraphio- 
•frep/us du Brésil, le tube digestif (oesophage 4- isthme -f- bulbe) a la même 
forme que chez mes spécimens du Congo belge; les spieules présentent 
une courbure ventrale à leur extrémité distale et le gubernaenlum est pourvu 
d'une gibbosité dorsale comme chez mon espèce congolaise, dont 3 individus 
proviennent aussi d’un Scaphioslreptus (genre commun à l'Afrique et 
à l’Amérique du Sud). Cependant, l’Iiabitus et les proportions rappellent 
roieux le genre Rondonema qui est connu par deux espèces : R. rondoni 
f*- Artigas 1926 et R. eabalteroi L. TnAVASsos et G. R. Ki.oss 1960. Je 
préfère donc attribuer provisoirement mon espèce à Rondonema (1). 


Famille RHIGONEMATIDAE (P. Artigas 1930), 
B. G. Chitwood 193Z 


Sous-famille RHIG ONE MATINAE (P, Artigas 1930), 
B. G. Chitwood 1937 

(Genres Rhigonema N. A. Cobb 1898, 
Dudekemia l J . Artigas 1930, 

Ruizia L. Travassos et G. R. Kloss 1959) 


t T n tableau des caractères comparés de ees trois genres a été donné 
Par L. Travassos et G. R. Kloss (1960, p. 246). 


(1) .l’ai attribut dultllflllvcmcnl k lioniionema. «ou* le nom ■ Rnmfon enta (Ken.?) purudo- 
”«nnoI«ton n. »p. » (19S2 p. 191-198 0K, 49-561 mie espèce trouvée etier un Ps'iuionannoltnt de 
"IrnssuniinKn (Brésil). Celle nllrlbnllon a été crillqnèf. Pour L. Travassos et fi. R. Kloss (1960, 
P'51fi) c'Ml un Angranrma, mais L. Taavassos in Ki.oss (1960 p. 52) en fnll le lype de f'nra- 
"WdiWm.i L. Thavassiw in Kloss 1960. Pour fi. Osr.UE (I960, p. 421, noie 1) ce pourroll èlre un 
***fnoya / 


Source : MNHN, Pans 
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Les especes africaines de la sous-famille sont encore peu connues; 
jusqu’à présent, une seule espèce a été décrite d’un Diplopode d’Afrique : 
Dudekemia mullipapillala (K. I. Skiuabin 1916), d’un Julus sp. d’Afrique 
orientale britannique. Cette espèce a été placée par Skrjamn dans le genre 
Rhigonema. La figure donnée par cct auteur 11 e montre pas de sac vulvaire, 
d’où son transport dans Dudekemia. 

A vrai dire, le sac vulvaire est souvent dillieile à voir, il peut être pins 
ou moins masqué par des œufs, aussi est-il possible que des espèces de 
Rhiyonema aient été attribuées à Dudekemia parce que le sac vulvaire, bien 
que présent, n’ait pas été observable. Ainsi que je l'ai remarque antérieure¬ 
ment (R. Pb. Dollfus 1952, p. 169), chez le générotype de Hhigonema 
fbrevkolle), N. A. Cobb (1898, fig. 29 111) 11 ’a pas fait mention de ce sac; 
la figure qu’il donne de la région vulvaire est extrêmement petite et ne 
montre pas elairement la présence d’un sae vulvaire. 

J. H. CHniSTiE et N. A. Cobb (1927, p. 19), dans leur diagnose du genre, 
parlent seulement d’un * mnpaired chargement sometinies présent near 
tlie vulva ». Cependant, l’usage s'étant établi, depuis Paulo Artigas (1930, 
p. 21-30), de considérer Dudekemia comme genre séparé de Rhigonetna, 
je l'accepte dans la présente publication. 

Chez l’espèce que j'ai décrite comme Rh. mbtruncahmi R. Ph. Dou.fi S 
1932, le sae impair annexé à la vulve (syringate bnlb de L. J. Thomas, 1930, 
pl. 111, fig. 11. Voir B. G. Chitwood et M. B. Chitwoou 19d0, fig. 1161 
et 1190 ; 1950, lig. 116.1 et 119D) est bien visible et sc voit sur ma fig. H, 
p. 172, de 1952. 11 s'agit donc bien d’un Hhigonema. 

P. N. Rao (1958, p. 10-12) a transporté mon subtrimralum dans Dnde- 
keniia', il a cru avoir retrouvé cette espèce, mais celle qu'il a décrite eomme 
Dud. sublruncalttm (Doi.lfi'S 1952) Rao 1958, d’un Spirosireptus sp. de 
Hyderabad, dépourvue du sac impair vulvaire est differente. Le bulbe 
œsophagien n’a pas la même structure, il est beaucoup plus large que l’œso¬ 
phage, ce qui n’a pas lieu ebez l'espère du Brésil; les spiculés n'ont pas la 
même forme, ayant leur extrémité distale courbée en dehors. Pour 
L. Travassos et G. R. Ki.oss (I960, p. 216), l'espère de P. N. Rao devrait 
être considérée comme nouvelle, ou synonyme de Dud. neyrai (lv. S; 
Singh 1955) ees auteurs (ibid. p. 251) ont adopté « Dudekemia neyrai 
(Singh 1951) Kloss ». 

Pour L. Travassos et G. R. Ki.oss (1960, p. 250-254), Hit. subtruncalum 
R. Pli. Dou.Frs 1952 est synonyme de Rit. truncatum P, Artigas 1926, 
dont ils donnent une nouvelle description et tics figures (ibid., fig. 23-30). 
Je ne suis pas d’accord au sujet de cette synonymie et je considère les 
différences que j’ai indiquées pour séparer les deux espèces comme 
encore valables. 


Source : AANHN, Paris 
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Rhigonema africana n. sp. 

(Fig. 26) 

Mater un. de la collection. — 1 $ de l’intestin 
de Plagiodesmus nantis A-items, de la partie nord du 
Parc Albert. 

Dimensions du spêcimi;n-tyi>e (mm) : 

Longueur totale. 5,15 

Largeur. 0,4 

Œsophage, longueur totale depuis l’apex. . 0,300 

Œsophage, largeur maximum. 0,121 

Œsophage, partie antérieure globuleuse, 

longueur. 0,070 

Œsophage, partie antérieure globuleuse, 

largeur. 0,01)8 

Distance de la vulve à 1*extrémité antérieure 3,05 

Distance de la vulve â l'extrémité (postérieure 2,15 

Longueur de la queue depuis l'anus .... 0,078 

Distance de l’extrémité antérieure 

à l'anneau nerveux. 

Distance de l’extrémité antérieure an porc 

excréteur. 

Diamètre du sac impair annexé à la vulve . 

Œufs. 2.81 x55, 90x60, 91 





/ ■' 



Fia. 26. 

lihigonema africana n. sp., Ç de l’Intestin 
de Plagiodesmus nantis Attems. 
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Source : MNHN, Pans 
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La cuticule est dépourvue de pilosité; elle présente des stries trans¬ 
versales extrêmement fines, visibles seulement marginalement, s’étendant 
jusqu’au niveau de l’anus. 

Les « baguettes œsophagiennes » ne sont pas distinctes, mais on voit 
que la partie antérieure du corpus œsophagien, sur une longueur d’environ 
78 p, a une structure différente de celle de la partie postérieure, plus longue 
(environ 154 p). Il y a un sae impair, globuleux, annexé â la vulve. La queue 
se rétrécit brusquement, formant une pointe courte. 

Discussion. — Le genre Hhigonema N. A. Cobb 1898 a été révisé par 
L. Travassos et G. R. Kloss eu 1960. Ces auteurs y ont admis 7 espèces : 
brcuicoUe N. A. Cobb 1898, infecta (J. Leidy 1849), J. 1L Christie et 
N. A. Cobb 1927, truncatum P. Artjgas 1926, nigella L. J. Thomas 1931, 
longicaudalum R. Ph. Dollpus 1952, aharenzoi L. Travassos et G. R. Kloss 
1960. La première de ces espèces est australienne, la 2 e et la 4 e de l’Amérique 
du Nord, les quatre autres du Brésil; donc aucune afrieaiue. 

Aucune Ç de ces 7 espèces ne présente des dimensions et uue forme 
de prolongement eaudal qui corresponde â notre espèce congolaise, nous 
considérons donc celle-ci comme nouvelle. 


Dudekemia travassosi n. sp 
(Fig. 27, 28 et 29) 


Matériel diî la collection. - I o et 4 Ç de l’intestin de Spirostreptus 
ibanda Silvestri. 

Dimensions du spécimen-tyi*e $ (mm) : 


Longueur totale. 3,3 

Laigeur. 0,23 

Distance de l'extrémité antérieure à la vulve 1,82 

Distance de la vulve à l’extrémité postérieure 1,48 

Longueur de la queue (depuis l’anus). 0,166 

Praeeorpus oesophagien, longueur. 0,065 

Praeeorpus œsophagien, largeur. 0,101 

Corpus œsophagien, longueur. 0,221 

Corpus œsophagien, largeur. 0,111 

Bulbe œsophagien, longueur. 0,096 

Bulbe œsophagien, largeur. 0,132 

Œufs.65 x 91 p 


Il n’y a pas de sac impair annexé à la vulve. 


Source : MNHN, Paris 
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Dimensions nr spêximen-type g (mm) : 

Longueur totale. 3,2 

Largeur. 0,154 

Longueur de la queue. 0,157 

Longueur totale de l’oesophage. 0,20 

Diamètre du bulbe. 0,080 

Spiculé droit. 0,351 

Spiculé gauche. 0,325 



Source : MNHN, Pans 
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Chez le <$ comme chez la $, il u’y a ni pilosité, ni striation culiculaire. 
L’extrémité distale des spiculés n’est pas recourbée. 

Discussion.—D ans leur révision du genre, L.Travassos et G. H. Kloss 
(I960, p. 200) ouL admis 7 espèces : nmllispinom P. Ahtigas 1930 (gène- 
rolype), multipapillala (K. 1. Skrjabin 1916) P. Arïïüas 1930, robuste 
(A. C. \V alton 1927), bieoicaudala P. Artigas 1930, imttlaris .1. M. Ri’W 



Môme espèce cl même provenance que pour la flj?. 27. 
Extrémité antérieure d'une $ à maturité. 


et E. Coelho 1956. ruthi L. Travassos et G. R. Kloss I960, neyr al 
(K. S. Singh 1955). Les 1 er , 4 e , 5 B et 6* proviennent du Brésil, la 2 e 
l’Afrique orientale britannique, la 3 e des États-Unis d’Amérique, la 7* <j e 
l’Inde. Mon espèce du Congo ne correspond à aucune de ces 7 espèces, J c 
la considère comme nouvelle. 


Source. MNHN. Paris 
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Ruizia klossae n. sp. 

(Fig. 30, 31 et 32) 


Matériel dk la collection. — 2 <$ et 3 ? de l'intestin tVOxy desnuis 
sicarius Attems. 


Dimensions du seiîcimi-.n-tyi’Is 9 (min) : 


Longueur totale. 

1 .argeur maximum. 

Œsophage, longueur. 

Œsophage, largeur de la dilatation anterieure 

Œsophage, largeur maximum. 

Bulbe. 0,121 

Distance de l'extrémité antérieure à l’anneau 

nerveux. 

Distance de l'extrémité antérieure au pore cxcré- 

lenr. 

Distance de l'extrémité antérieure à la vulve . 

Distance de la vulve à l’anus . .. 

Queue, depuis l'anus. 

Œufs. 68x86, 70,6—72,f) 


3,32 
0,305 
0,269 
0,081 
0,087 
X 0,096 

0,121 

0,269 env. 
2,111 
1,35 
0,101 
X 91 |1 


Il n’y a pas de sac impair annexé à la vulve. L’extrémité postérieure 
(le la 9 est brusquement arrondie et le prolongement caudal très court. 


Dimensions du spécimen-tyim-: $ (mm) : 


Longueur totale. 2,6 

Largeur. 0,221 

Œsophage, longueur. 0,226 

Œsophage, largeur de la dilatation antérieure . 0,075 

Œsophage, largeur maximum .. 0,109 

Bulbe. 0,096 X 0,106 

Queue, depuis l’anus. 0,137 

Spiculés (supposés rectilignes). 0,250 


L’extrémité postérieure du est brusquement arrondie, comme celle 
de la Ç. L’extrémité distale des spiculés est recourbée. Je n’ai pas vu 0 e 
gubernaculnm. Chez la 9 , comme chez le 4, il n’y a ni pilosité, ni striatio* 1 
cuticulairc. 

Discussion. — Deux caractères m’ont amené à attribuer cette espèce 
au genre Ruizia : 1° les spiculés présentent une crête longitudinale; 2° ,a 
tête est entourée d’nne légère saillie, ce que L. Travassos et G. R. K*-OS 
(1960, p. 246, 247) appellent « nma saliência umbelliforme » et « formaçê° 
cuticular umbelliforme apos os labios ». Cette légère saillie n’est pas tre 
marquée chez tous les individus, mais elle est observable aux f° r 
grossissements. 


Source : MNHN, Pans 
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Httizia klmsae n. sp., 9 à maturité, 
de l’intestin d ‘Oxijdtsmiis 
siearius Attkms. 
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Dans Ruizia L. Travassos et G. H. Kloss 1959, ils ont place 10 espèces : 
lontjicauda (L. Travassos et G. H. Kloss 1959), L. Travassos et G. R. Kloss 
1959; acttminala (J. (I'Udekkm 1859); falcata (P. Artigas 1926), L. Travas¬ 
sos et G. R. Kloss 1960; subulala (P. Artigas 1926), L. Travassos et 
G. R. Kloss 1960; inermis (P. Artigas 1930), L. Travassos et G. R. Kloss 
I960; tjlabra (R. Pu. Dollfus 1952); longispicula (L. Travassos et 



Môme espèce et môme provenance que pour la flg. 30. 
Extrémité antérieure d’une $. 


G. R. Kloss 1959), L. Travassos et G. R. Kloss 1960; soorelama L. 
vAssoset G. R. Kloss 1960; aguirrei L. Travassos et G. R. Kloss i960, 
chanaae L. Travassos et G. R. Kloss 1960. Une seule de ces espèces es 
européenne et a été trouvée en Belgique; les 9 autres sont brésiliennes. 

Aucune de ces espèees n’a des spiculés et uu prolongement caudal d e 
même forme, je considère donc l’espèce congolaise comme nouvelle. 


Source. MNHN. Paris 









nématodes de myriapodes 



1-10. 32. 

Même espèce et mémo provenance que pour les fig. 30 et 31 
Région postérieure d'un <J. 
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Famille THELASTOMATIDAE (L. Travassos 1929) 
B. G. Chitwood et M. B. Chitwood 1933 


La classification de celte famille a été récemment révisée par G. R. Kloss 
(I960, p. 52-54), qui y a admis 9 sous-familles : Thelaslomafinae (L. Travas¬ 
sos 1929), Blatlicolinae G. R. Kloss 1900, Roberliinae L, Travassos et 
G, R. Kloss i/î G. R. Kloss 1960, Hammerschmidtellinae G. R. Kloss I960, 
Protrelloidinae B. G. Chitwood 1933, liineiuatinae K. 1. Skrjabin et 
N. P, Schikhobalova 1951, Gryllophilinae G. R. Ki.oss 1959, Gyoryiinae 
G. R. Kloss 1959, Caineroniinae, G. R. Kloss 1959. 

Les sous-fainilles Lepidonematinae (L. Travassos 1920), llyslrigna- 
tliinae L. TnÀV\ssos 1920, Aonirinae A. C. Walton 1927 ont été exclues 
des Thelastomatidae et placés dans des familles séparées : Lepidonemnlidaf 
(L. TnAVASSos 1920) R. Ph, Doli.fus 1952, llystrignaUùdae L. Travassos 
et G. R. Kloss 1958, Aoruridne K. 1. Skr.jaiiin et N, P. Schikhobalova 1951- 

Des parasites de Myriapodes ont etc places dans 2 des 9 sou,vfa/nill eS 
ci-dessus mentionnées de Thelastomatidae : 

1° Thrlasloinatinae ; genres Theiasioma J. Leidy 1849 incl. Bulhoesia 
.1, Sc.hwknc.k 1926 (1); ÂorurusJ. Leidy 1849, Seoerianoia,\, Schwenck 1926; 
Cephalobellm N. A. Cous 1920; Johnstonia M. A. Basir 1956; FontoneWd 
B. G. Chitwood 1930; Travassosinemn P. N. Rao 1958. 

D’accord avec G. R. Kloss (1960, p. 53), je conserve Fonlonema dans 
la sous-famille Thaleslomatinae, mais i'.wald Leirkrspkrger (1960, p. 51 > 
133) l'a placé dans la famille O.vyttridae Th. Sp. ConuoLD 1861, comme 
M, A. Basir (1956, p. 73). 

2° llarumerschmidtiellinae \ genre Uainmersehmidtiella (1 espèce ; //. 
nolari P. N, Rao 1958). 

Jusqu'à présent, 15 espèces parasites de Myriapodes ont clé attribut* 
au genre Thelastoma: 

T. attenuatnni .1. Leidy 1819. 

7'. labiatum J. Leidy 1850. 

T. pachyjuli (C. Parona 1896), L. Travassos 1929. 

T, longicaiidalum (A. Mj-;yi;r 1896), K. I. Skrjabin 1923 (considéré comm e 
un Schwenkieüa par M. A. Basir 1958, p. 15). 

7'. plerolon B. Pli. Dollfus 1952, 

7'. ornata K, S. Singh 1955. 

T, spicatuni (N. A. Conn 1929), M, A. Basir 1956. 


(1) D: 


«-genre Thrlastomettum N V. Cône <1929, p. iS.ï-’2Kti) vmlde avoir i 


• «biindo" 1 ’*' 


Source : MUHN, Pans 
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T. bulhoesi-dollfusi J. M. Ruiz et R. Coelho 1956 (1). 

T. sp. S. A. Hausman 1958. 

indica P. N. Rao 1958. 
r. rovinjense Ew. Leibersperger 1960. 

T. dollfusi G. Osche (in liUeris) (parasite de Spirostreptinaé), 

T. sp. G. Osche (in litteris) parasite de Sphaerotherium). 

galliardi R. Ph. Dollfus 1952 (considéré comme un Ccphalobellus par 
M. A. Basir 1956, p. 28). 

T'- glomericola R. Pli. Dollfus 1952 (considéré comme un Severianoia 
Par M. A. Basir 1956, p. 32). 

Les autres espèces de Thelasioma sont parasites de Blattoïdes, d’un 
Lépidoptère, de Coléoptères. 


Thelastoma sp. A 

(Fig. 33, 34 et 35) 


Matériel de la collection. — Environ 20 individus, tous $, de 
l’intestin d’un Rhamphidarpe sp. (prope dorsosulcata Carl.). 


Dimensions (mm) : 


Longueur totale. 

Largeur . 

Tête. 0,00831 

Corpus œsophagien, longueur. 

Corpus œsophagien, largeur. 

Isthme œsophagien, longueur. 

Isthme œsophagien, largeur. 

Bulbe. 0,086 

Distance de l’extrémité antérieure au milieu 

de l’anneau nerveux. 

Distance de l’extrémité antérieure à la vulve. 
Distance de l’extrémité antérieure à l’anus. . 
Distance de l’extrémité antérieure au pore 

excréteur. 

Queue . 

Œufs utérins.env. 0,060 


1,83133 
0,215 
X 0,01385 
0,259 
0,031 
0,0259 
0,031 
X 0,086 

0,147 

0,746 

1,13133 

0,310 

0,70 

X 0,047 p 


(1) C'est cette espèce que J'avais décrite comme ThHaslamn buihoesi (Magalhaes 1900), 
“après une 9 trouvée chez un f-umnostrrpt«s du Brésil; mai» ce n'élnlt pas l'espèce de Mac. alu ses, 
Parasite de l‘erlplantla. Des différences ont été notées par J. M. Rtiiz et E. Coelho (1958, p. 55) 
'* «es Buteurs ont appelé l'espèce que J'ai décrite ■ Th. bulhoesl-dotywit ■; Us l'ont identifiée chez 
^yeptunotoius hojef Senti b a ht, de liha da Quetmada Grande (5ao Pauio. Brasll) et ont donné une 
description de la ? (M. ltuiz et E. Cobi.uo 1956, p. 51-57, pi. 1. «g. 1, 4, 6. pl. IV, flg. 14 et 16) 
Comparativement à ceiie de l'espèce de Maoalmaks, qu'ils Ont retrouvée, chez des Periplaneta 
atr >tricana <L.), à Sao Pnulo. 

PU Muséum. - Zoologie, t. XXXll. U 


Source : MNHN, Paris 
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Source : MNHN, Paris 
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Discussion. — Cette espèce ressemble beaucoup à Severianoia, 
m ais s’en distingue immédiatement par la longueur de son prolongement 
®audal; chez les 
Seoerianoia la queue 
es t presque conique. 


l'io. 34. 

Même espèce et même 
Provenance que pour la 
% 33. 

Extrémité antérieure 
<|’une jeune Ç longue 
èc 1 mm y compris le 
prolongement caudal. 




Source : MNHN, Paris 
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Thelastoma sp. B 
(Fig. 36) 

Matêihul de la collection. — 1 î de l’in* 
testin d’un Rhamphidarpe aloysii-sabaudiot 
Silvestri. 

Dimensions (mm) : 

Longueur totale. 2,006 

Largeur. 0,195 

Capsule buccale, profondeur .... 0,0206 

Œsophage, lougueur. 0,355 

Œsophage, largeur. 0,031 — 0,036 

Isthme (goulot du bulbe), longueur . 0,031 

Isthme (goulot du bulbe), largeur . . 0,036 

Diamètre du bulbe. 0,101 

Distance de l’extrémité antérieure à 

l'anneau nerveux. 0,206 

Distance de l’extrémité antérieure 

au pore excréteur. 0,436 

Distance de l’extrémité antérieure à 

la vulve. 1,300 

Distance du pore excréteur à la vulve 0,625 

Distance de la vulve à l’anus.... 0,580 

Longueur de la queue. 0,336 

Œufs utérins (non complètement à 

maturité). 0,040 X 0,040 

à. 0,040 x 0,060 

Description. — Corps subcylindrique, s’att e * 
nuant lentement antérieurement, s’atténuaut P eU 
postérieurement, se continuant sans délimitation 
bien nette par un prolongement caudal non ü* 1 ' 
forme, relativement court et robuste, en alêne, a 
paroi très épaisse. La queue représente un peu moi nS 
du 6 e de la longueur totale. 

Annulation cuticulaire bien distincte et fin e 
stries cuticulaires longitudinales. Tête bien délimite 6. 
Cavité bucco-pharyngienne profonde de 20,6 


I-'iG. 36. 

Thelastoma sp. B, de l'intestin de Rhamphidarpe 
alotjsii-sabaudtae Silvestri. 

Jeune ? 


Source : AANHN, Paris 
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s étendant jusqu’à la ini-liantenr du premier segment post-céphalique. 
Corpus œsophagien cylindrique, se continuant avec délimitation nette 
P ar un isthme court, (goulot du bulbe) de même diamètre. 11 n’y a pas de 
constriction séparant le goulot du bulbe. Celui-ci est moins large que la 
^Margeur du corps à son niveau, il contient un puissant appareil masti¬ 
cateur. L’extrémité antérieure de l’intestin est beaucoup plus large que le 
bulbe, son extrémité postérieure, atténuée, est environnée de glandes anales. 

L’anneau nerveux est très légèrement en avant de la mi-distance entre 
1 extrémité antérieur et le bulbe. Le pore excréteur est à peu prés au niveau 
au centre du bulbe. 

Appareil génital amphidelphe. Vulve située un peu en arrière de la 
toi-longueiir du corps, y compris la queue. 11 n’y a pas d’œufs à complète 
Maturité. 

Discussion. — D’après les proportions, l’emplacement de la vulve 
la forme du prolongement caudal, il semble que cette espèce soit nouvelle. 


Thelastoma delphyhystera n. sp. (1) 

(Fig. 37 et 38) 

MATÉniEL de la collection. — 2 $ an début de la maturité, do 
uiteslin d’un Plagiodesmus occidentalis tuberosus Attems. 

Dimensions de la $ figurée (mm) : 


Longueur totale. 1,93 

Largeur. 0,25 

Corpus œsophagien, longueur. 0,398 

Corpus œsophagien, largeur. 0,026 

Isthme (goulot du bulbe), longueur. 0,025 

Bulbe, diamètre. 0,086 

Distance de l’extrémité antérieure à la vulve. . 1,20 

Distance de la vulve à l’anus. 0,1125 

Longueur de la queue depuis l’anus. 0,642 

Œuf. 0,106 X 0,0758 


Description. — Caractères généraux du genre dans son acception 
Quelle. Cuticule annelée presque jusqu’au niveau de l’anus. Démarcation 
nette entre l’isthme et l’œsophage, aucune démarcation entre le bulbe 
l’isthme. Vulve dirigée antérieurement et située très loin en arriére au 
Milieu du corps, non compris la queue. 

Discussion. — Cette espèce se distingue de toutes les autres appar¬ 
iant à Thelastoma par la position de la vulve à une faible distance en 
av ant de l’anus. La vulve n’est évidemment pas aussi rapprochée de l’anus 


Ü) {fctew.i 




vVtcp»;.3.7v. qui est en nrrière. 


Source : MNHN. Paris 
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Extrémité antérieure de la ? d c * a 
«g. 37. 


Fia. 37. 

TMustoma delphyhystera n. 
l’Intestin de Plagiodeswu^ oc 
dentatis tuberosus A items. 

? au début de la maturité. 


Source : MNHN, Paris 












NÉMATODES DK MYRIAPODES 


163 


que chez Aorurus subdoafus J. H. Christie 1931 et Aorurus insularis 
J- M. Ritz et E. C.oelho 1957 (1), mais elle est plus rapprochée que chez 
Thdasloma indica P. B. Rao 1958, qui est, croyons-nous, l’espèce du genre 
qui, parmi celles jusqu’à présent décrites, a la vulve loin en arrière de la 
mi-longueur du corps, non compris la queue. 


Famille AORURIDAE K. I. Skrjabin et N. P. Schikhobalova 1951 


Cette famille a été révisée par L. Travassos et G. R. Kloss (1958, 
p. 27-30), G. R. Kloss (1960, p.55); puis, en 1961 (p. 1-3, 11), G. R. Kloss 
a un peu modifié sa classification de 1960, en éliminant Coronosloma P. N. Rao 
|958 pour le placer dans une famille séparée : Coronoslomatidae G. R. Kloss 

La famille comprend actuellement 2 sous-familles : 1° Aorurinae 
A. C. \V ai.ton 1928 avec les genres Aorurus J. Leidy 1819 et Aoruroides 
L. Travassos et G. R. Kloss 1958; 2° Philippinemalinae G. R. Kloss 
1960 avec le seul genre Philippinema G. R. Kloss I960, créé pour Ltidy- 
nema nocahun B. G. Çhitwood et M. B. Chitwood 1934. 


Sous-famille AORURINAE A. C. Walton 1928 
Aorurus diplopodicola n. sp. 

(Fig. 39) 


Matériel de la collection. — 1 ? à maturité de l’intestin d’un 
Plagiodesuius occidentalis liiberosus Attems. 


Dimensions (min) : 

Longueur totale. 2,273 

Largeur maximum. 0,29 

Œsophage antérieur, longueur. 0,086 

Œsophage antérieur, largeur maximum. . . . 0,071 

Longueur goulot du bulbe + bulbe. 0,101 

Largeur du goulot. 0,0355 

Largeur du bulbe. 0,066 

Distance de l’extrémité antérieure à la vulve . . 1,030 

Distance de la vulve à l’anus. 0,535 

Queue depuis l’anus. 0,708 


Œufs . . 0,0508 x 0,0355-0,0406 et 0,0559 x 0,0355 

(1) l-i (laïc 1957 eut donnée par L. Travassos et G. B. Ki-oss (1958. p. 29). 


Source : MNHN, Paris 
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Description. — Caractères généraux des femelles du genre, compris 
dans son acception actuelle. Il n’y a pas de délimitation entre le bulbe et 
le goulot du bulbe. La vulve est orientée en direction antéro-dorsale et 
située très peu en arrière du 2 e tiers de la longueur du corps, non compris 
la queue. Le prolongement caudal est très long, un peu plus du tiers de la 
longueur totale. 

Discussion. — Depuis la révision de L. Travassos et G. R. Kloss 
(1958, p. 27-30), le genre Aonirus comprend seulement 3 espèces : le géné- 
rotype agilis J. Leidy 1849 (retrouvé et redëcrit par G. R. Kloss 1961, 
p. 11, pl. 1, fig. 1-2) (1), insularis J. M. Ruiz et E. Coelho 1957; subcloaius 
J- R. Christie 1931. Les deux premières sont parasites de Diplopodes, 
la 3 e d’une larve de Scarabcide du genre Osmoderma; ce sont des espèces 
seulement néarctiques. 

Notre espèce congolaise se distingue immédiatement par la position 
de la vulve, très antérieure en comparaison de celle qu’elle occupe chez les 
autres espèces. 


(1) B. H. CniTWOOD et M. B. CniTWOOD (1934, p. 3*7) cl J. R. Christie (1928, p. 67) 
® v »lent placé subcloaius en synonymie U'agife, mais L. Tkàvà.ssos et O. R. Kloss (1958, p. 27*28) 
otlt rejeté cette synonymie. 


Source : MNHN, Paris 
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